otia Wanda Kramarzyńska 


po ciężkiej 1 długotrwałej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zmarła 
dma 2) Listopada 1556 r. w Kolbuszowy. 


Stroskana matka i rodzeństwo Zmarłej, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na obrzęd 


pogrzebowy, który się odbędzie w Niedzielę dnia 28 b. m. w Kolbuszowy. 


Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego 


